TADEUSZ WIERCIENSKI 


w 19 roku życia, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zeszedł ze świata w dniu 27 Marca 1884 r. 
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Pogrzeb odbedzie sie z kaplicy na Cmentarzu do grobu, w Niedzielę dnia 30 Marca b. r. o godzinie 5 po południu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Poniedziałek dnia 31 Marca w Kościele 00. Reformatów o godzinie 10 rano. 


Przedsiębiorstwo pogrzebowe „CONCORDIA“ — J. K. Pękalski. W drukarni ¿CZASU* w Krakowie. 


